Florentyna Czekajska 


przeżywszy lat 24, po dlugiéj a dolegliwćj chorobie, opatrzona 
SS. Sakramentami, w dniu 12 Maja 1873 r. zakończyła życie. 


W smutku pogrążeni Rodzice zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok we środę dnia 14 maja o godzinie 4 po południu z domu pod L. 473 
przy ulicy Stolarskiéj wprost na Cmentarz. 


W drukarni Leona Paszkowskiego w Krakowie. 


